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ANTONI ŁUSZCZKIEWICZ 


inżynier cywilny, b. radca miasta Krakowa, 
członek izby handlowo-przemysłowej, 
wiceprezes towarzystwa strzeleckiego, 


członek towarzyst. technicznego oraz komitetu ochronek 
dla małych dzieci i t. d. 


przeżywszy lat 48, po krótkich cierpieniach, 


zasnął w Panu dnia 14 Grudnia 1886 r. 


W smutku pogrążona małżonka wraz z dziećmi, 
zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publi- 
czność na wyprowadzenie zwłok z domu Nr. 30 
przy ulicy Kopernika, dnia 16 grudnia 1886 roku 
o godzinie 1o rano do kościoła OO. Jezuitów, a po 


odbytem nabożeństwie na cmentarz krakowski. 


W drukarni Zwigzkowéj w Krakowie. 


